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本製品を 

巧めて願ず就客巧へ 


Mac OS 環境でご利用になる場含は、が下[初期化します]を参照し 、 「Mac 
OS 拡張」から始まる名称のフォー7ツトで、1ノ\ーテイシヨンで再初期化し 
で < ださい。 


ネリ期化します 


y 一度ネリ期化をすれば、次回]^降ご使用の際には、 y 


f 

♦ 

初期化を巧ラとデータは消去されます 

f 

参 

• ネリ期化の必要はありません • 

大切なデータび保ちされでいる場合は、必すバックアップを巧つでから 


一度初期化をすれば、な回降ご使用の際には、初期化は必要ありません。 
接続しで、そのままお使いいただけます。 


初期化しでください。 



初期化を行ラ際、本製品外に US 巨機器を接続しでいる場合は、誤消去を 
防ぐため極力外しでおくことを強くお奨めします。 


せずコネクターの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しよラとす 
ると、 USB ケーブルやパソ〕ンの USB ポートび破損する恐れびありまを 


パソコンの電源スイツチを ON にします。 


まだ本製品は接続しないでください。 


[2 


パソコンに接続します。 


〇 US 己ケーブルを本製品の US 己ポートに接続しま丈 
© US 己ケーブルをパソコンの US 己ポートに接続しまず^ 



Time Machine 機能画面が'表示された場含のごミ主意 


本製品をパソ〕ンに接続した際 、 Mac OS の仕様で 、 Time Machine 機能の画 
面び表示されることびあります。[消去]をク IJ ックすると、本製品のフォ ー7 ット 
び始まります。誤ってデータを消去しないようごミ主意ください。 

X Time Machine 機能についでは、 Apple なホームぺージをご確認くださし、。 



A 本製品を使用中にデー 
夕び消失した場合でち、 
ま意データの保証は一のい 
たしかねます。 

巧障や巧一に備えで定期的に 
バックアップをお取りください。 
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本製品を選択し、[パーテイシヨン]タブをクリックします。 

初期化の設定を巧い、[適用]または[パーテイシヨン]ボタンをクリックします。 
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® 任意で入力 



@[ボリュ-ムの方式]を選択 

XMac OS X 10.5 で 
本製品び 640 GB しツ上の場合は、 
下記参照。 



® フォーマットを選択 
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Mac OS X 10.5赵降で本製品び 640 GB む上の場を 


OS の仕様により 640 G 巨じ(上の HDD をフォーマットしよラとすると 
エラーび発生しまを Mac OS X 10.5 で 640 G 巨じ(上の HDD を使用 
する際は下の手順でフォー7ットしでください。 

①本製品を選択しまを 

③ [パーテイシヨソタブをクリックします。 

⑤ [ボリュー厶の方前で [1 パーテイシヨソを選択します。 

④ [オプシヨソボタンをク IJ ックします。 

⑥ liGUID パーテイシヨンテーブル]を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックしまを 
⑥[名前]は任意で入力します。 

©[フォーマット]を選択します。 

® [適用]ボタンをク IJ ックします。 
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Mac OS のみでご使用いただく場合には 
「Mac OS 拡張」から始まる名称のフオーマットで、 
1ノ X —テイシヨンで使用することをお奨めします 


「Mac OS 破;張」の場合 、 Mac OS のみでお使いいただけるようになり 
ます。 （ Windows では認識できません。）なおフオ ー7 ツトの違いは、 
Apple 社ホームページにでご確認ください。 


Mac OS X でデータをコピーする際のま意 I 

Mac OS X でデータを〕ピーする際、〕ピー元と〕ピー先の八ードデ 
イスクのフォー7ットび異なると、エラーび発生する場合びあります。 
その場合は、ファイル名(文さや文さ数)を変えでください。 




Mac OS 10.4.1 似降と Windows パソコンで 
併用される場合のごミ主意 


FAT 32 フォ ー7 ットを巧ラ事で巧用することがでさます， 

XFAT 32 フォ-マットでご使用いただける1ファイルの最大サイズは 4 GB までです 
XFAT 32 フォーマットの場合、 Mac 環境でマウントする場合に時間びか 
かることびあります 

XFAT 32 フオ ー7 ットを行う場合は、 Windows 環境で初期化しでくださ 
し、。方法についでは、じツトアップガイド ( Windows 版)をご覧くださ 
い。 
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@[1パ-テイシヨン]を選択 



® に UID パーティシヨンテーブル]を選択し、 [0 K ] をクリック 


--— 一^^ 
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® を前を任意で入力 
③フオーマ 


@クリック 
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[〇 [パーテイシヨン]ボタンをクリックします。 

一 巧期化が始まります。 


@クリッタ1 


ネリ期化後、似下の画面が'表示される場合が'あります 


きレ 
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[続ける]ボタンをク IJ ックします。 
この画面は、表示されでからしばら 
く経つと消えでしまいます。 

本製品びパソコンに認識されなくな 
つた場合は、ノ vy コンに接続しでい 
る US 巨クーフルを一度抜さ差ししで 
ください。 
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クリック 


※ 画面例 ： Mac OSX 10.3 .3 


か)ツク 
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画面左上の[がをクリックし、画面を閉じます。 


▼ 

▼ 

W 上でフオーマットが完了しました。本製品にデータを書き込むことが巧能です。 


薑本操作やデータのコピーちまについで詳しくは本紙裏面をご覧下さい。 



















































































































































































甚本操作 & 貸ぇ 


接続寺順を覚をぶラ 




-パソコンの電源スイツチを ON にします。 


( ；まだ本製品は接続しないでください。 




US 巨コネクターは接続できる向きび決まつでいます。接続しにくいときは 
無理せす、コネクターの向さをご確認ください。誤った向さで無理に接続し 
ようとすると、 US 巨ケーブルやパソ〕ンの US 巨ポートび破損する恐れびあ 
ります。 


アイコンの追如を確認します 


な下のよラに八ードディスクのア 
イコンび増えでいれば本製品を使 
用でさます。 

本製品の名称はフォー7ット時に 
任意で入力したちのになります。 




取0がし手順を覚えよラ 


X ここではパソ]ン起動中に本製品を取り外す場合のを順を説明します。 



こんなときには；> 




夕を〕ピーしでみよう 



A 本製品を使用中にデータび'消失した場合でち、 
データの保証は一のいたしかねます。 

ミ主意 巧障や巧一に備えで定期的にバックアップをお取りください。 


1 

Q 

r ± データの保を場所を開きます 

1〇データをドラツヴ&ド□ツプしでコピーします 



脅 デー 


夕の保を場所が'不明な場台 


ご使巧のソフトメーカー様にデータの保管 
場所等についでご確認ください。 


本製品（データのコピー先）を開きます 


本製品のアイコンをダブルクリックして開き、本 
製品内のデータのコピー先フォルダを開きま不 




コピー先に同じ名前のデータびある場合(上書きコピーする場合） 


〕ピー先に同じ名前のデータびある場合、ウィンドウび表示され、動作を還択します。 


、〇' 
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在巧子 #■ 中 na" の、 - ビゥチ r 6■■ とい 3 ち R め項目がずでにこの « 
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□ す K てに坦吊 C ■きみ式ない J f 中止 ') 〇をみ A モ J 


置き換えないづ自動でファイル名を変更し、データをコピーします。 


中止 

置さ換之る 


づデータはコピーされません。 
づ上書きコピーします。 


手順 1 と手順 2 で開いたウインドウを画面上で 
並べ、 [ Option ] キーを巧しながらコピーしたい 
データを ドラッグんド□ツプします。 



風 


複数のデータを選巧したい場合 


① に hif リキーを巧しなびらデータを順にクリックしで選択します。 

② [ Option ] キーを押しなびら、ドラッグ&ド□ップで]ピーします。 



デジタルライフの養を拡げる 

I 夏アす•デ ー5* 機器 

本社サポートセンター：干 920-8513 石川県金沢市お田町 2T 目 84 番地 

ホームぺージ： http://www.iodata.jp/support/ 


Copyright © 2010 卜〇 DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 
























































































































